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製品仕様 


定格電圧*周波数 0/|时 

100.50/60 

定格内容積 （ L ) 

121 

外形寸法 （ mm ) 

幅 480 X 奧行 586 X 高さ 1，126 

質 量 （ kg ) 

34 

冷却 方式 

圧縮式*冷気強制循環方式 

霜 取 方法 

強制式•自動開始•自動終了 

定格消費電力（日日/ 60 HZ ) 

電動機 67/70 W 、 電熱装置 115/1 15 W 

年間消費電力量(加/ 60 Hz ) 
(JISC 9801 -2 日06年） 

420/420 kWh / 年 

電源コード（有効長さ） （mm) 

1,950 

色 調 

クリアシルバー （ S ) 

特 長 

• ひと目で見渡せる前開きタイプの ホームフリーザー 
-整理保存に便利な r 引き出し バス ケ外 (4 獻」 

• オーブンレンジも置ける耐熱トップテーカレ（100で） 


(側面図） 

[ 5 ^ I 
691 ^435(外箱） 82 


Vi 



另 


単位 ： mm 


パナソニック株式会社 


品名 


冷凍を蔵庫 
(-般タイプ） 


外形寸法図一仕様 


品番 


NR-FZ121A 


作成日付2011年4ち28日 


図 面 
整理 No. 


M -242 


改訂 No . 
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